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Franciszek Szynglarski 


RADCA SZKOLNY 


Dyrektor Gymnazyum Sgo Jacka w Krakowie 


po długiej chorobie opatrzony Sw. Sakramentami, przeżywszy lat 52 w dniu 2 września 1875 r. prze- 
niósł się do wieczności. 


A m 


w żalu pozostała żona wraz z siostrami, zapraszają Kolegów i Przyjaciół na wyprowadzenie zwłok w duin 4 Września tj. w Sobotę o godzi- 
nie 4 popołndnin z domu pod 1. 50 ulica Karmelicka wprost na cmentarz, 


Kraków — W drukarni W. Korneckiego, 


